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Voorgesteld 28 april 2015 
De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat de regering, naar aanleiding van de uitspraken van de 
Raad van State over de gaswinning in Loppersum, heeft aangegeven dat 
de gaswinning over 2015 nimmer hoger zal komen dan 36,4 miljard m 3 ; 

verzoekt de regering om, het nieuwe plafond van 36,4 miljard m 3 dan ook 
juridisch te verankeren in het winningsbesluit, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Van Veldhoven 
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